DIRECCION ADMINISTRATIVA 
SUBDIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS 


A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 


DE BOGOTÁ D.C. 
A SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE ELEMENTOS 
Entidad: 201 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Vigencia Solic.: 2022 Número Solicitud: 202201788 
Unidad Ejecutora: 01 UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL Estado Solic..:  ENTREGADA Fecha estado: 23/06/2022 
Proyecto: 01 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Tipo Solicitud: TRASLADO BIENES EN SERVICIO 
Dependencia Recibe: 053002 TESORERÍA Dependencia Entrega: 053000 DIRECCIÓN FINANCIERA 
Tipo Responsable: FUNCIONARIO Tipo Responsable: TERCERO 
Funcionario Recibe: QM) D Funcionario Entrega: GED D 
Observaciones: TRASLADO 
Item Placa Física Descripción del Elemento Marca Serial Modelo Referencia Valor del elemento 
21800000491271 SILLA GIRATORIA FORRADA EN PAÑO COLOR $139,430.82 
LADRILLO 
22401020078308 CPU COMPUMAX DRACO RYZEN 3, TRJET DE RED COMPUMAX 2005N 93314 DRACO 1048-800-0001 $3,163,897.03 


INALAMBRICA CI3-0025 1048-800-0001 ESC R3- 
4350/32/1000 SSD/DVDW/WIN1O0PRO CON 
ACCESORIOS DE FABRICA, CABLE UTP CAT.6A 
MTS, MOUSE, TECLADO, BASE DE ALTURA 
AJUSTABLE Y ACCESORIOS DE FABRICA DE 
22401020058298 MONITOR PARA COMPUTADOR MARCA COMPUMAX COM2022CM2109092 ML2022CM 0 $578,340.00 
COMPUMAX DE 22" IPS 21.5 CMX 


Total solicitud de traslado $3,881,667.85 


Firma de quien recibe Delegado Propiedad Planta y E quipo Firma de quien entrega 


ge CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS) L 
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Elaboró: GED 


